R. 
za 


MICHA 


BULANDA 


INŻYNIER GEODETA 


NASZ NAJDROŻSZY MĄŻ, OJCIEC I DZIADZIU 


Człowiek niezwykłej skromności i wielkiego serca, 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł w Krakowie, dnia 3 listopada 1983 roku, w wieku 77 fat. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w czwartek dnia 
10 listopada 1983 roku o godzinie 11.00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecz- 
nego spoczynku. 


Pozostali w głębokim bólu i żałobie: 
ŻONA, CÓRKA, ZIĘĆ WNUKI I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


